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Grenzbedingungen der Tangentialkomponenten.

I, 82.

Die liier aus dem Spezialfall abgeleitete Grenzbedingung lafit sicli
allgemein aus dem Satz Tiber das Linienintegral der elektrischen Kraft
gewiiinen. Denn der in Abschnitt 8 aufgestellten Behauptung, dafi das
Linienintegral y@i dl genommen iiber eine gesclilossene Kurve gleich.
Null sei, miissen wir Giiltigkeit zuschreiben nicht blofi wenn die durch-
laufene Kurve vollstandig innerhalb eines liomogenen Dielektrikums liegt,
sondern auch dann, wenn das Dielektrikum langs des Weges wechselt.
Denn alle Erfahrungen sprechen dafiir, daB aus dem Herumfuhren einer
elektrischen Ladung auf einer geschlossenen Kurve in einem elektro-
statiscben Felde niemals Arbeit gewonnen werden kann, auck dann niclit,
wenn dabei verschiedene Dielektrika durchquert werden. Gehen wir also
von einem Punkte A der GrenziTache zwei,er Dielektrika zu einem be-
nachbarten Punkte B langs der Grenzflache aber innerbalb des Mediums 1
und von B nacb A langs derselben Linie aber innerhalb des Mediums 2
zuriick, so niufi die Summe der beiden Produkte @ dl gleich Null sein,
und da die Wegstrecken gleich und entgegengerichtet sind, so mussen
die Kraftkomponenten langs der Grenzflache in den beiden Medien gleicli
sein;' also

Beim Durchgang durch die Grrenzflache zweier Medien
rn.it verschiedenen Dielektrizitatskonstanten andert sich
jede Tangentialkomponente der elektrischen Kraft stetig.

Da die elektrische Kraft gleich dem negativen Potentialgefalle ist,
so kann man diese Grenzbedingung auch so aussprechen: Langs der
Grenzflache ist das Potentialgefalle in beiden Medien gleich.
Da diese Bedingung sich nur auf die Ableitungen des Potentials bezieht,
so schliefit sie offenbar die Moglichkeit nicht aus, daB die Potential werte
selbst sich zu beiden Seiten der Grenzflache urn einen konstanten Be-
trag unterscheiden, das Potential also beim Durchgang durch die Grenz-
flache sich sprunghaft andert.

33. Hohlraume in festen Isolatoren,

Die ini vorigen Abschnitt erhaltenen Ergebnisse gestatten uns nun
sofort die Schwierigkeit zu losen, die im Abschnitt 31 ftir die Ausdehnung
der elektrischen Grundbegriffe auf Isolatoren dadurch erwuchs, dafi die
Ausmessung des elektrischen Feldes innerhalb fester Isolatoren nicht
moglich erscheint. Man kann sie. sich ausfiihrbar denken, in dem man
in dem festen Isolator Hohlungen von bestimmter Gestalt anbringt, inthers
